Alexis Florentz, Tenor 


F 0 dt 24. marts 1881 - d 0 d 27. jan. 1956. 

Medlem af Det kgl. Operakor 1.7.1917 til 30.6.1933. 

Er nasvnt og citeret i bogen udgivet i anledning af Korets 200 ars jubilaeuin i 1993. 



Ale x is flovcnt 



Dato 


Matrice 


Titel/Kunstner/Komponist/Tekstforfatter Plademaerke 


1922? 1378ar Som i ungdomens var Polyphon S 42286 

Emile Durand/ 

Alexis Florentz 
koblet med: 

(1923 2654ar) Laengsel Polyphon S 42286 

Halfdan Kjerulf/Chr.Winther 
Thoger Rasmussen med Piano 










